Leopold Held 


k. k. penſionirter Oberlientenant, 


iſt am 8. Marz 1858, Fruͤh um 3 Uhr nach kurzem Leiden im 63. Lebensjahre, mit den 
heiligen Sterbſakramenten verſehen, ſelig im Herrn entſchlafen. 


Die entſeelte Hülle wird am 10. März l. 3. um 3 Whe UMachmittags aus dem k. k. 
Garniſons-Spitale zur Erde beftattet, wozu alle Freunde und Bekannte höflichſt eingeladen werden. 


Lemberg am 9. Maͤrz 1858. 


Gedruckt bei Michael F. Poremba in Lemberg 1858. 


